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fia al fine risponderanno Vhorc con le quali luce , e vi alTOccafo A 
5. L'orco della Luna dopo il plenilunio fi conofee ponendo l-l 
liora 24. al dì del mefeper efempio 20. Settembre numerando tan- 
ti (pari/ nel Diario quanti giorni hi h Luna, quali fupponiamo 
cftère 22. e confiderai gli gradi del Zodiaco , che iui rifpondono 
J cerne 20. di Gemini , e trouatogli il Nadir , cioè punto oppofto al 
compimento di fei fegni , che viene dopo numerati fei fegni , come 
al prefente il Nadir di gr. 20. di Gemini ,fari gr. 20.' di Sagitta- 
rio , Se iui faranno I'hore delThorto della Luna , cioè hore 4. Toc- 
cata , e nel numero precedente . 

6> L'orto, eVoccafo del Sóle in mezzo dì , e mezza notte , 8t il 
loco del Sole nel Zodiaco con quefto ritrumenro fi trouano metten- 
do l'hora 24. al giorno del mefe , e pigliando il loco del Sole , che 
ini rifponde, econ ilfuo Nadir , cioè punto oppofto fi conofeerà 
Torto del Sole , quale leuato da 24. hore darà l'arco diurno , e fi 
conofeerà l'arco notturno : poiché Tarco notturno fono quelle del 
leu are del Sole , le quali giunte con Tarco femidiurno danno il mez- 
zo giorno , la mezza notte , e Tarco feminotturno . 

7. Bjfognando alcuna volta fapere a che hora qualche partico- 
lare fegno i grado del Zodiaco afeenda , òdefeenda dall'Orizontc ; 
per efempio'.'" 1 Tauro vfeendo il di 21 Marzo conducafi l'hora 24. 
al dì ce! mefe , ctrouafi il Nadir di Tauro come è detto di fopra»- 
che fari Scorpione per dritto al quale rifponderà Thora , che nafee 
il Tauro cioè li 1 2. di giorno all'altezza del mezzo Folo , e confe- 
guentemente anderà ali occafo nell hora ,chc afecnderà* il Scolpir-, 
ne o/Teruata come per il Tauro. 

8 . Volendoti* anco fapere à qualche fcora determinata , che fc- 
gnò parimente afcenda«chiamato dagTÀftrohomi horofeono per T- 
efempio anco farà il precedènte riuèrlo , cioè a hore x 3. ael dì 1 1 . 
fv*a;zo , che fegno afeenda . Polla dunque Thora 24. alli 21. Mar- 
zo , e trouate Thóre 1 ? . propofte nella ruota horaria vedafi dirim- 
petto ,che fegno , ò grado del Zodiaco rifponda che al prefen e 
farà Scorpione trouandoli il Nadir cioè Tauró*farà quello , che in 
tal dì, & hora dalTOrizonte afrende , così d'oim'altro , è confe- 
guentemente il Scorpione in qi»el punto dalTOrizonte defeende ; 
perche fempre mezzo Zodiaco Ai fopra TOrizonte , e mezzo fouo 
In ogni paefe . 
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l'occhio deflaruota , quanta fe ne vede in Cielo , perche al bufetto 
rifponderanno i giorni della Tua età , non perfettamente , come ne 
anco con repatta , ma ben con li pronoftici . 

i Saputi dunque li giorni /dell'età della Luna nel maggior mode 
potàbile , cominciandoli a numerare dal dì del inefe corrente ne - 
fpati/ del diario della Luna , vicini , oue termineranno (fupplendo 
il fpatio , quando nonrifponde intiero al dì del mefir ) iui di rim- 
pctto >rifponderà il fegno, e gradodel Zodiaco , nel quale allora 
fi trouarà la Luna . Per eflèmpio,da giorni io. di Dccembre, qua- 
li rifpondono al mezzo d'vn fpatio, numerando g.fpatij per ^.gior- 
ni di Luna , fupplendo al mezo , finiranno per dritto al di 15. di 
Marzo ,al quale rifpondono gradi 1 «>. di Pefce , cV eflendo i giorni 
di Luna vicini a15.fi antecede anco vn quarto di fpatio , e vicini a 
25 . due quarti per fupplire al difetto de fpati; ?o. non hauendo Ia-> 
Luna più che giorni 29. e mezzo in circa, qua! giungere più, ó me- 
no retti al giuditio dell'operante malimc ne fpati/ larghi . 

? Per operare l'hora della notte bifogna vedere prima quelle che 
moftra la Luna in vn Horologio diurno fblare , ma non eflendoui f 
Horologio da ftile , ò eflendo debole il lume della Luna, farà nic- 
ftiero fapere anco il loro della Luna nel Zodiaco con il numero fe- 
condo di foprapcr potere operare con elfo, come con ij^oro del So- 
le i n tale Horologio di fopra fu detto , e fapere anco i giorni dell'- 
età della Xulu^tfiThù mero prfmo . L'hore pertanto in qualun- 
que modo hauutecon fa luna , e trouare nella ruota horaria fi con- 
ducono per dritto al dì del mefè corrente , e d'indi fecondo l'ordi- 
ne de meli numerando tanti (pati/, nel Diario lunare quanti giorni 
hà la Luna oue finiranno faranno l'hore della notte defidcrate . Per 
esèmpio all'vfo Italiano , fiano lehore mofìratencir horologio dal- 
la luna 17. , e trequarti ,e i giorni num. 8- del Mefe di Ottobre ,1 
e quelli dell'età della Luna 10. condotte dunque l'hore 17. e tro 
quarti alli 8. di Ottobre, e numerati fpati; 10. per li dieci giorni 
della Luna finiranno alli 4. di Febraro, (perche al primo fpatio nel 
Diario Lunare mancaua vn quarto come più chiaro fù detto nel nu- 
mero fecondo con la conettione da farfi anco efièndo i giorni di 
Luna vicini à n.e 25. ) & iuirifponderà vn bora di notte dopol'- 
èccafo del Sole ; per dritto alla quale rifponderanno anco gra. 1 6. 
d'Acquario, ne quali la Luna quel eioruo fi ritroua . 

4. Defideranrfofi fapere quante bore luce fa luna , ò con quante. * 
vada alPoccafo , fi mette Ja ruota con l'hore 24. al giorno del 
mefe t e numerati tanti fpati; nel Diario quajiti giorni hà la Lu- 
na al 
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fi fógni-, anco faranno ?o. ìnticgri, quantunque inaivi arrinino, 
i! qua! diferro farà anco nel l'operare corretto quanto batti per que- 
fie ationi : perche ne anco l'hore moftrate dalla Luna , poiTono effe- 
re totaltnencc eguali a quelle del Sole per caufa del moto irregola- 
re di cruori dell* eclitica. 

7 amia per giorni 1 5. di Luna d* Ariete fino alili ira, , e li medefimi d<u> 
* Libra ad Ariete • 



C. O. Ariete , e Libra . 
1 2 Ariete Libra . 
24 Ariete , c Libra . 
6 Tauro , e Scorpione . 
1 8 Tauro , e Scorpione . 
30 Tauro , e Scorpione . 
1 2 Gemini , e Sagittario. 
24 Gemini , e Sagittario . 
6 Cancro , e Capricorno ■ 
e 8 Cancro , e Capricorno • 
30 Cancro , e Capricorno • 
1 2 Leone , & Acquario . 
24 Leone , 8c Acquario . 
€ Vergine , e Pefce • 
18 Vergine , e Pefce . 
30 Vergine, e Pefce . 

I quarti fi frenano I f»ìuditio 1 
Più à dentro fi dipingono l'apparenze della Luna , 6c vn regiftro 
de giorni eguali di nu. 29 -f . la difpofitione de quali credo fenza_> 
con fumar parole , che farà dalla Figura in te fa ; nella quale i cen- 
tri di tutti i circoli fono A. B. C. > e la rotella accennata di fopral» 
dinifa in hore 24., e r uoi quarti, deue ponerfi fopra mobile nel col- 
tro in grandezza ,com'hò ietto,che non copri il diario della Luna* 
c vi (ìa il Foro notato D. di grandezza debita per vederli le faccie , 
c giorni di efTa Luna . % 
1 . La prima cofa dunque , che doneremmo dire per vfo di quefto 
iftroniento faria l'età della Luna , mà per faperfi trouare con TEpat- 
ta fino da Contadini , e meglio per i Lunari; , ò PronofHchi Annua 
li , lafciamo che s'impari da loro: mà in cafo di neceflltà potrs 
giudicarfi rozzamente con l'apparenza della Luna in Cielo, cercan- 
do di coprir , ò difeoprir tanto della figura nell'lflromento fotte 
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maggiore della prima non fari paflàro,fe minore farà paffato: per- 
itene volendo giudicar bene l'hora , bifogna fapcr prima quella de 
mezzo giorno, come hò detto nel numero 2. perche fc per efempic 
fari 1 7. 8c vn quarto da quel punto fiuo r aIJa 1 8. pomeridiana faran 
tre quarti al compimento dcll hora, tornando indietro , ne quali 
fpari; il giudica feueramente . • 

AHVfanza Francefe fari più facile !*o(Teruatione non rompendo 
fi Thore nel mezzo dì , e fornendo le linee antemeridiane , anco pei 
le pomerediane • 

5 Per J'oflèruatione delPhore della notte prima bifogna cono* 
feere la coftellatione detta Orfa minor l'eftrema Stella , della quale 
nella coda é la più vicina al Polo, quelle fi poflòno conprendere 
da chi le conofee infieme con TOrfa maggiore detta dal volgo Car- 
rogrande ; perche guardando per dritto alle rote di dietro , come 
tirando vna linea indiftanza , quanto è lungo il Carro : s'incon- 
tra la Polare phi lucida delle fue vicine. Si che per vedere le dette 
fiore della notte Ci pone la rota con l'horc 24. fopra il di del mefoj 
e ditte fa la righetta , che auanza dalla rota , leuandolo per il mani- 
co con la rota verfo la faccia per pendicolarmente, tirato peròvcr- 
fo la fronte , tantoché guardando con l'occhio dcftro chiufo il fini- 
Uro per il fuor di mezzo fi veda la Stella del Polo , e la rota faccia 
anco li retti al pó/Tibile con la dirittura della vi/la ; allora difeo- 
ftando , ò accodando i'HoroIogio all'occhio nella detta pofitura-» 
fi fa, che l'altra Stella , cioè della rotadell'Orfa maggiore paia-* 
toccare la circonferenza della ruota ; il che ottenuto iui fi conduce 
la righetta dell'Indice , e l'Indice inoltrerà l'hora con la linea ridu- 
ciate • ouero me/la vn vngia di dita della mano finiftra alla circon- 
ferenza , oue pare che tocchi la Stella iui al taglio deH'vgniafi giù- 
dicari l'hora notturna,defiderata la figura efpofta in mezzo ali'Ho- 
rologio per più faciliti • 1 
.f omecolmedefimoHoroIogio fi puole fapere Veti della Luna il 
fuoyuogo nel Zodiaco, Thore della notte , quante hore lucala Luna 
di notte ; I'hore del fuo orto , 3c occafo, e quello anco del Sole , o, 
lilprofcopro de fegni . 

^ / Fatto come nella figura di fopra fi è notato il Zodiaco obliguo 
con li mefi nelle parte interiore: vicino alli quali con lafeguenteta j 
uoletta vniuerfale fi nota il diario della Luna » cioè i giorni del fiio 
moto ne' fegni del Zodiaco poggiando la righa alli gradi de fegni , 
8c al centro , notando i punti oue taglia il circolo deputato per l'ho- 
rc • mi fenza numeri , quali verranno iueguali fecondo l'ineguali 
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Dubiuiuuone > & vfo uei predetto H orologio planisferi* per [spere l ho 
re diurne , e notturne , ti leunre , e tramontsre del noie % 
il mezzogiorni , £r U loco del Zodiaco . 

Vefto noftro Horologio folare percomoditi è diuifo in_j 
due parti , che vna ferua da 2 1 . Marzo fino à 2 3 . Settem- 
bre detta eftiua ; & l'ai tra da 1?. Settembre fino à 21 
Marzo fcrirta vernale : diuifa dalla linea E. B. che ligni- 
fica TOnzonte con li principi; dell horc del leuar del Sole , e ftiuo 
p. 10. H.&I2.& Vernali 13. 1 4. & 15.0 anco la linea dcll'occa- 

10 , ó bora 24. per ambedue . 

1 La prima cofa , che fapere bifogna neU'vfo di queflo Horo- 
logio , e il loco del Sole nel Zodiaco dell'Indice *, qua! facilmente-? 
fi trona , mettendo la ruota notturna col principio dell'hore fopra 

11 dì del mefe fuppofto , per dritto al quale farà anco il fegno , o 
grado del Sole , da trouarfi poi nell'Indice . 

2 Confeguentemenre faputo il loco del Sole nell'Indice , c con- 
lotto fopra la linea E. B. fotto eflò fri li principi; delle linee fi po- 
tfg giudicar l'hora del leuar del Sole Eftiuo , e Vernale ( che è Ia_-> 
quantici della notte ) ò dell'occafo per altre vfanze d'hore . Il mez- 
o giorno fi giudica fopra la linea meridiana fri Thore integre : 
ni meglio leoando l'hore dell'orto da 24. accio refti la quantità 
lei giorno, la meri della quale giunto all'orto darà fhora de 
mezzo giorno . 

? Per oflèruare adunque l'hore diurne, limette la mota nottur 
na al fegno della fua Equilibratone, 8c l'Indice al Quadrante C. A 
[con le fuc righette leuate i fquadra ; & fofpefo l'HoroIogio per i 
filo del manico , & voltata la colla C A. verfo il Sole s'alza , ò ab 
bada l'Indice fin che la righcrta , prima mandi l'ombra fopra la Ce 
conda , ò il raggio del fuo bufetto ferifea il punto nella fecondi ; ò 
e/lcndo nubilofo il Sole , fi fi quello guardando per dritto alle ri 
ghette il corfo folare;& notati li gradi dell'altezza toccati nel Qua 
tirante dalla linea fiduciale dell'Indice, fe il tempo è Eftiuo ( da 2 1 
Marzo fino i 2 3 . Settembre ) fi trouano nel circolo B. D. A. & fo 
Vernale nel B. C iui conducendo l'Indice , 6c faputo in eflò il Ideo 
Jcl Sole , come è detto al numero 1. fotto quello fi giudica l'hora. 
antemeridiana, ò pomeridiana nelle proprie lince ^ come il tcmp< 
ichiede . 

4 Dubitandoli circa il mezzo giorno fc fìa pattato, ò nò afpettan 
Jo mezzo quarto d'hora » & ripigliata l'altezza del Sole , fe verr; 
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con quelli delI'HoroIogio : Facendo i buffetti cquidiflanti nelle rec- 
chierte , 8c fard compito l'Horologio : quale s'equilibra conducen- 
do l'Indice alli grad. 45. del quadrante C A. & fofpcndcndolo con 
vn filo di feca nel manico , lafciandone cader vn'alrro con piombo 
appefo , mouendo la ruota notturna fino , che il filo cada fopra A» 
B. fe?nando la ruota oue tocca il mezzo del manico . 
, 6. QMcfto Horologio diurno fi può anco facilmente formar all'- 
vfanza babilonica con le medefime tauoie Italiane , notando folo i 
numeri dell'hore al contrario , cioè , che le 1*. fino la i.lc zi. la e 
così p<.r ordine tutte. Mi all'vfanza Francefe farà più facile , ha- 
ucndo già fopra le tauoie fuppuntate per tali horologij t fcruendo 
le hore antemeridiane anche perle hore pomeridiane • 

Seguono le T auole del Z educo obliquo per 2. eleuatione di Télo % 

per introdurre li jegni • 
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Pefci , e Tauro 



Gradi per ti manico 
Acquario . 




Kc 



.- 1 V 



r; 




i 



•cytio coni mefi per le horc della notte in tal modo . Sopra vua carta 
[fi produce vn circolo della grandezza dell'Horologio , & altri mi- 
gnon , difpofti , come la feguente Figura dimoerà ; Et fegnaromil 
Diametro à liberti > la parte fupcriore fidiuide in gr. 180. coi i lin- 
ciando da K. , & tolta l'obliquiti de grad. io. di Libra nella tauo- 
la delle feguenti ai proprio Polo fatta, & numerati nel circolo , ai 
termine , & centro polla la riga , oue taglierà il circolo deputato 
per il Zodiaco , fi notarà il punto , coli per 20. ma per 50. vna li- 
nea : if medelìmo s'oflèrua per tutti : poi fi trasferirVono co'I fèflo, 
anco nell'altro fcmicircolo, pigliando Tempre termine da K. ouero 
da r. mettere doue i caratteri , come la figura infegna : le decine de 
gradi , fi partono per mezzo , lafciando però vii poco maggiori 
quelle verfo I. & ciafeuna in cinque potendo : Il mele s'introduco- 
no di 10. in 10. giorni , come (opra nel quadrante . C iò fatto fi 
circuncide la carta intorno alli fegni, e con cera fi ferma nel roncrfo 
deJl'Horologio , clic il centro s'incontri di ambedur , e per li gradi 
della feguente tauoletta per l'Acquario fi notino per iJ manico , fe 
bene come hò detto di fopra à me riefee , che il manico s'incontri 
nel principio di Capricorno, e lì rrasfcrifcouo tutti i principi; de_> 
meli ,6c decine de giorni , 8c leuara la carta s'incidono , con le let- 
tere , numeri ,ò circoli ,che richiedono . Poi circoncifa Ja cartài 
vicino al circolo de fegni , applicandola come prima , fi trasferis- 
cono nef medelìmo modo anco i fegni con i lor compimenti. 

4. Di pia/tra fotti/e , & eguale , della medefima mai cria lì forma 
anco vna ruota diuifa in parti , ò hore 24. , & in meze, & quarti , 
come la feguente , chcpartillè la circonferenza folo al Diario dclla_> 
Luna_» . 

5. Vltimamente fi forma vn ìndice fimile al figurato appreflb 
THorofogio , nelle eftremità* del quale macftrcuolmcnte fi mettono 
due recchictte mobili con nodi , come G. H. facendo che la linea.- 
detta fiduciale , cioè il dritto G. H. partì per il centro E. circa \\ 
quale, & circa il centro dell'horofogio , e della, ruotafi fegna vru 
picciolo circoletto, forandoli in eguale grandezza , quanto vna_> 
buona coirà di coltello; & fatta di pia/tra fotti le vna cannetta fora- 
ta ,conie fa figura E. , eV porto l'Indice fopra i'Horofogio > & 
Horofogio fopra fa ruota, & la cannetta nel centro, con efTa s'in- 
inchiodano , nuotando alquanto le puntine, cheo^ni cofa retti 
mooile , Se if centro forato: poi cìrcondaro l'indice (opra la linea.- 
L F.con fa fùa linea fiduciale , in eflo s'imprimono i punti , diui- 
foni , e caratteri de fegni del Zodiaco , che guittamente rifpondon [ 
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che ferua per Pefce , Scorpione , Tauro , e Vergine : quello fegnato 
per A. fari del Cancro , eV Capricorno : Dipoi , trouara la cai ola 
più proffima all'altezza del Polo deJ Paefe nel le precedenti per l'vfo 
Italiano , ò Francefe , * prefa l'altezza meridiana del Capricorno 
nella prima tauoletra ; qual per il ncftro polo alto gr. 43. farà gr. 
i}. m. ?o. fi numera ne gradi B.C. facendouivn punto. Similmen- 
te tolta l'altezza per il Pefce , d Scorpione gr. 35. m. 30. & troua- 
ra ne gradi mede/imi , poùzui la riga , & il centro E. oue taglia il 
Ipararèllo di Pefce, poco vifibile, fi nota il fecondo punto : par- 
imente con l'altezza di Libra . gr. 47. fi nota il terzo (opra il para- 
icllo per F. Nell'irtell'omodo fi fegnano li rre x punti fopra i medefi- 
mi pararelli , ne gradi B. D. A. con le altezze di Ariete, Tauro , e 
Cancro ; & trouatole il centro per prattica ,ò fecondo l'arte , s'in- 
cidono gl'archi per la linea meridiana, Vernale ,& Eftiua : l'ifteflò fi 
fi per ciafeheduna linea di hora,pigliando, eV fegnando le fue al- 
tezze : ma farà meglio fegnar prima tutti li punti Eftiui, cV Vernali 
delle bore antemeridiane fopra li propri; pararelli , notando à tutti 
Ji propri; numeri con incbioftro ,pcr non errare : 

I punti delle ortiue nella feconda tauolettaqui non Mfognano , 
mà folo fi poflono notare quelli delle meridiane , trouandoli prima 
nella linea A. F. & poi col (efto meflo in E. con l'altro piede tra- 
sportandoli nella linea meridiana ;e per li tre punti del mede/imo 
nuoterò di hora fegnarc gl'archi; e per due , quando non vi e il ter- 
zo , con l'apertura dell'arco proflìrro , quantunque rutti qi afifiano 
Ji medef mi . L'hore doppo mezzo giorno harno bifegno de più 
punti , i quali fi fegnanocon le fue altezze fopra li propti; pararelli, 
almeno del Cancro, C apricorno , Equinoziale, comi è detto de gl'- 
ai» 1 i , c\ poi ftgnando circoli , che à pena fi ved.no dal centro E. 
per i tagli delle hore nella linea B. E. cioè per le 9 10 & n. per 
ciò che 1 tagli , che faranno con tutte le antemeridiane , farai po i 
pinti , per i quali con gl'altri ,di tré , in tre fifegnaranno li linee , 
puma con rinchicftro, epoi co'l ferro à punta , come la figi.ra_> 
dimoflra . 

2. Finite le lincecon i fuoinumeri , fi pud far il quadrato Geo- 
meri ico nel quadrante C. E. A. diuidendo i fuoi lari eguali in par? 
te 1 2. & la Stella de venti per vaghezza , doppo i quali fi fegnano 
gii altri pararelli del Zodiaco per i punti in A. F. fino alle linee me- 
ridiane imprimendola fi propri) caratteri , numeri , lauori, & altri 
ornamenti della figura contenuti. 

? • Nella faccia oppolta delI'H orologio fi forma il Zodiaco obli- 
I — 1 <?»o 



P 



1 




A L LETTORE. 

On era mio pendere mifchiare in quello Libretto 
opere altrui , mà perche fono lèato inflantemenu 
pregato per l'horologio delle ftelle ,e della Luna , 
mi leruo di Theofilo Bruni , come Auttore molto 
ftimato , & erudito , qui (otto il fuo modo ri fe- 
ri feo , folo ho vnito per maggiore facilità quel 
tanto in vari; luoghi del fuo Libro trouai j inror- 

0 al manicho ,dico la mia opinione > che a me più riefee facile 
el principio di Capricorno , come iui nato, che alli 23. e m. 49. 

1 Acquario , rimettendomi fempre àchi fi fia più erudito di ine di 
rendere quall'oppinione più gli piace , e gli riefee con I efperien- 
a . Primo ti preferito il fuo horologio planisfero come flimatiTì- 
io c molto vtile , e perche in mancanza delI'HoroIogio da ili/o 
uole feruireper conofeere Thore notturne , come iui fi di. e • 

Fabrua d vn nobihffimo H orologio portatile da Sole , e Stelle in vn 

fUmsferio per vn clima « 
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A più galante , & vtiJe nortra dilpofitione di horofògio porta- 
tile per il giorno, e per la notte degna da efl« r fatta in Argen- 
o , faràquefta. Sopra vna lama di Ottone , ò Argento parecchia- 
a eguale , e pulita ,con vn fello À che habbia le punte d'acciaio , fi 
egna vn circolo della grandezza , che piace l'Horologio ( mi in- 
eronon dourebbe eleggerli minor della feguente figura ) diuiden- 
lolo in quattro parti , come A. B. C. D. & il centro E. , & anco 
>er mezzo con la linea A. E. B. e per quarto con C. E. La quarta-» 
r. A. fi diuide ingr. 90. fecondo l'ordine dato di fopra . La quar- 
a B. C. in gr. 4S . per la parte Vernale , & le doi B. D. A. in 9°- 
ier TElh'ua . Poi fopra vna carta fi forma yn circolo il femediame- 
ro , di cui fia la larghezza di A . F, e fi diuide in dodici parte eguali; 
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i i punti delle loro diuifioni come la figura dimoftra ; e per il pri- 
no punto in F. fi Tegna il circolo da depurarfiper il pararcllo ci 
Ariete , & Libra , & vn'altro che àpena fi vedaperil punto quatto , 
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compaflò in E. con l'altro fi fcgna la linea A. B. di qui, e ài là da 
£. F. per fino doue ari hu,epcr cfli fi tira la linea G. H. 8c L. M. pa- 
rafile ad A. B. e C. D. come inoltra l'efempio . Ciò ratto fi tirano 
altre due lince , come fariano le puntate dell'esempio per (ignare li 
niwieri deirhore , poi tri quefte due linee puntate, fi mettono li fe- 
nili del Zodiaco comefi è detto di fopra, tirando le linee paralellc 
occulte ad A. B.& C. D. nelle quali parcelle fi noteranno le linee, 
e punti horarij come fopra . Li punti ccn le tauole aflègtiate fi pi- 
glìaranno n«Na linea I. K. diuifci in $>o. parte , il quale compito fi 
Vara l'apertura con \n bughetto che corra nella lineai. M. & C. H. 
e ridotta la faftra in circolo perfetto fi falcerà , e fi adopererà ; 
Annettendo per fegnare li punti dell'hore di mettere vn piede del 
compaHo nella linea G.H. ò L.Nf. per fino doue arriua nel parafilo. 

Per vedere che horafia , fi mette il bugetto nel giorno del mefo 
hauendo etti mefi difpofti mori dell'anello vicini al bn^etto con l'- 
ordine detto nel cilindro , e che la<parte eftiua de mefi fia dirimpet- 
to alla parte eftiua dell'liorologio per vedere l'hora defiderata % 




Tavole 



i Gli detti Stili deuono effcre accomodati artificiofaincnte nel co- 
perchio della Colonnctta>che fi aptino e ferrino ftcondoil bifogno 



cordoncino l'Horologio , s'auuertifce , che l'ombra fia dritta pira- 
, cioè clic non vadipiù d'vnapartc , che dall'altra, e l'ejfyfc- 

rnirì dari Priora . 

D.ibitando/r vici no à mezzo giorno le fia , o non \\x p-aflato, s a- 
fpc: a vii quarto d'hora , e venendo l'ombra più lungi è fegtio, che 
non fia àrriuato , mi venendopiù corta Ha pi/Taro . 

Se piaceflèfare il cilindro con I'hore Fr.incefe fi potrà prendere 
la Tauola dell'hore Francefc da itile ceco Jefcmpio . 



Regola facile per deferiuere vn Horo- 

logio in vn Anello. 

ST prepara prima vna laitra di che materia fi vuole , e delk_' 
grandezza fi d«fidera per l'Anello , e ben Quadrata fi fegn.y 
con le lettere A. B. C. D. e diuifa in mezzo in E. F. paralcr- 
la ali : due A. C e prjfa la metà di erta la/tra, che farebbe da 
A. & E. fi diuide in nouanta parte vguali, douendo feruire per 
prendere li gradi dcll'hore. 




Hor da I.K. prefi i gradi dell'altezza meridiana def^orno mag- 
giore di quel luogo , per il quale fi fi l'Horologio , che^per il Polo 
43. farebbe gradi 70. e mezzo con queft'apercurapofto il picoc aci 
' 9 * com- 
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1 Si Jeuc auuertirc di tirare prima tutte l'hore antemeridiane per 
non errare ; neJla Figura feguente fono mene foLamcnte l'hore i j. 
antemeridiane » eie 2 1. pomeridiane , acciò più chiaro apparite? i 
il modo di operare ; te ad alcuno piaceflè farlo con l'hore Francete, j 
vi Cono qui Cotto le Tue Tanole • 

Modo facile per fare vn HoroJogio in 
vna Colonnetta detto Cilindro 
per vn Clima . 

SOpra vna carta fi fa vn quadro perfetto fecondo la grandezza 
della colonnetta che fi defederà A. B. C. D. te ne tepara vna 
buona cofta di cortello di qua » e di là , & in mezzo porpote- 
re noraregli numeri dell'horc come fi vede nel tequente etem- 
pio , cV anco di fopra verfo A. B. te ne tepara per due buone cofte 
Idi cortello per notarci li mefi; ciò fatto fi prende il femidiametro 
della larghezzadella Colonetta , c con quello fi fa il circolo per Ia_-> 
'diuifionc de fegni come hò detto fopra nel quadrante.c polii , e te* 
? gnati nella carta tecódo le tauolc qui fotto porte fi noterano l'Iiorc. 
| Prima di notare Jhore cneeclluno dividere n\ vna carta foda 
lunghezza della Colonnetta in $4. parte equa/i , e diuifz s'incomìn- 
ciarà à fegnar rhorc cosi , auucrtendo di prendere /e tauole per 
gl'Horologij da ftilcche il principio delia, d'mifione della carta toc- 
chi , e non pani la linea , che tepara li meli dall'HoroIogio V. G. 
nel fegno del Cancro, che la li lea del Cancro , e la linea della cai ra 
diuifa s'incontrino , c fegnati tutti li punti di tre in tre fi titano 
gl'archi come fopra hò detto nel Quadrante. 

E* aliai meglio difìinquere J'Eftate dall'lnuerno con fare la parte 
deUTnuerno maggiore, comeper efempio nel Sagittario in cambiai 
di pigliare nella carta diuifa parrefei , e minuti per l'hore 1 2J 
come nella Tauola; te ne pigleranno parte dodicij e mintici 6, e 
cosi dell'altre: Perfettionato l'Horofogio in carta s'incolla nella_» 
Colonnetta , e s'intaglia con la punta d'vn Temperino * 

La lunghezza dello fliìe fard dodici parte della carta diuifa per 
Tifiate , eper J'Inuerno 24. il qual fìiledeuearriuare, e non parla- 
re la linea , che tepara li mefi dall'HoroIogio , done hò detto , ei e 
s'incomincia a notare l'hore; Io (ìile deue fiare ben dritto po/ro 2 
fquadra per vedere perfettamente che bora fia . 

CU * 
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«««dogli di qnà*, c tii là con* fare" la rdifriiuione di effì con lineette»? 
D^oMó^a^UdèdcikimptLkò fiél eenirè'^.^ J 34»* OIjGT'ì I 
Se piaceflc vn'altro modo per mettcrcgli fcgni del Zodiaco ncl- 
l'horologio fi potrebbe tirare Vha *tìnèa nel quadrante a grad. 23.0 
mezzo , come nel feguente efempìo , oue non fono tirate ftefe le li- 
nce per non confondere il quadrante : Hera contando grad. 3- rru 
5 8. nel quadrante tirando vna linea del ce n^roa ijuc/h grad; , s'Ha- 

5 .. , „ 

| cafella di Tauro, grad. 14.n1. 51. del quadrante daranno grad. 10. 
di Tauro , grad. 1 7. m.47. daranno grad.20.d1 Tarn o, grad. 20. in. 
. 1 2. daranno graduo, di Tauro. pLr Ja'^erza cafella di Cemini gract 
2: m.o.-daranno gr. io# di Cjerairii. : .grad. 23.111. 7. daranno grad. 
20. e grad. 23. 111.30. daranno gràdr^prdi Gemmi; ^ueili tre fogni 
feruiranno per tutti mettendo a fquadra j| f<*mìdiameti oF. H.ò bf f 
D. con la linea del quadrai ite, À v ^.^&; 4 1 v Ì*;m»ì<:ì^ ..rrm , che darà 
i li fecni fari fi %. ' ^ . - 

Per legnare gli mefi con j fei^u del Zodiaco ^iiKomincia dall'— 
Equinoiio , cioè Micce , c Libi .1 a annerar* 9 |yy|i^4U modo -ta- 
le , che dal fè^no d' \netc , e p jfr vi foiio-tren .1 parpe , e far cade- 
re aMi il di vfarzo il fe^no giuito d" Ariere^^osì deridendo tutti 
guardare in <.paU 10 j T ja fe .:nó a che giorno entra il mefe i cornea 
Arute entra 4Ì(j 21. distar 40, Tujro alli 21. di Aprile, Gemini 
alli 22. di Maggio: Cancro al,li. 23. di Giugno;; Leone alli 23.^1 
Luglio rA'e/gineaJIi 11, ^iS^tteui^r^: Scorpione a Ili 24. di Otto- 
bre ; Sacrario alli 23. di ^ojLiemjprc; Capricorno alli 2 2* d^Det 
ceni! -re : .Acquario alli ; 1 . dj uermaro ; Pefce al|j 19. di Fchraro . 

Pc r p^ rn^rèj'hore^y^.tinea» J^ r C* Q fanno due capitelli ,; \ 
quali fi fdrano'am'if rr. perdoue deue entrare il raggio del Sole v? 
e ne] genero A- fi intromette vn filo di fera con vna perla picciola , 
onero vn poto di ottone forato cqn vn piombino pendente . 

Quando s'iià da vévere Thora , cliftendafi il tflo con la perla mef- 
fa ne trioruo def 'nc,(l;.> e che il raggio del Sole e#£f"i ^ene n^'bughi 
óS capitelli alfhóta chinaft Phorologio, e la perla, darà Priora-» ; 
^ni^nti mézzo ^ioriip p-.oflérgano le linee integre, doppo mezzo 
giorno lé linee' puntate . 

Per fapcrc fe i?a \ ò non fia paffato mezzo giorno doppp verità-? 
J'horas'afpctta vn quartod'hora .Se imperla anderà più verf > ,\a 
linea njendiana ,'noo fard paiTato mezzo giorno, ma fe fi difeofterà 
r.iu della mei icnaJja rar.T naiiato . • > ... 



Modo facile per lineare vn quadrante. 

per vn dima. 

SOpra vna carrapulira fi fegna vn quadrante di grandezza 
che piace A. B. C e fi dinide in 90. parte eguali . cod , co; 
J'iilefla apertura del compattò fi fa pulito nel quadrante , e. 
rittretto per metà Io diuide in tre parte , quali tre patte , : 
diuidono di nuouo reflringendo per terzo il compattò, dipoi ogn 
fpatio per metà , e queftì per pratica in cinque gradi . Odetto be: 
diuifofì fegna vnarco grande quanto vole vicino al quadrante , 
fari Parco del Capricorno D. E. ; vicino al centro A. fe ne fegn.u 
vn'alcro , e fard l'arco del Cancro F. G. ; il terzo arco fard in mez 
20 a quetti due per la libra , & Ariete H. K. ciò fatto fi troua nel! 
tauola feguente l'altezza meridiana del Capricorno nella prima ta 
uoletra, efic «i r oi^ -p, . « s ra<t - »3 • ,r >- 1^. , quelli fi ninneranno 
nel quadrante diuifo B. C. epotta la ri gru al cen:ro A. 8t a grad 
2?. m. 30. , doue taglia Parco del Capricorno , fi fi punto ; col 
tolta l'altezza dell'Ariete nel medemo modo fi fcgna l'arco fuc ; 
grad. 47. m. o. , parimente con l'«ezzadel Cancroagrad. 6*7. t& 
12. Ci fe**na il terzo punto fopr a l'arco del Cancro; que Ai tré punti 
deuono feruirc per formare vn femicircolo che feruiriper la meri- 
diana , eli fard fecondo Parte onero per prartica refrringendoò al- 
largando il compano per miche fiano inclufi nel circolo , e da que< 
fio punto fi faranno gl'altri circoli per Jj mefi ,e fenili del Zodiaco; 
In tal forma Ci fegnano tutte Phore tanto antemeridiane come pò- 
merediane facendo gl'archi puntati per le pomeridiane per bene di- 
ftinguerlc . Quando vi fono due fo!i piin ti firn l'apertura del com- 
paio uè! Parco vicino Ci tirerà Ja linea curua. 

Per introdurci gli meli con gli legni del Zodiaco fi prende con i 
compattò lo fpatio tra F. H. e con quello fatto vn circolofi diuidc 
in dodici parte eguali come fi vede neJPefempio feguentcqueilo di- 
uifo come hò detto nel ouadrante,i?prendc con la righail punto di 
fopra , e di forto fegnando il diametro del circolo , fi haueranno . 
fegni del Zodiaco augnando il primo fpatio al Capricorno , il fe- 
condo ad Acquario , e Sagittario , il terzo a f efee , e Scorpione , 
il quarto ad Ariete , e Lifra , il quinto a Tauro, e Vergine, il fello 
à Gemini , e Leone , il fettimo al Cancro ; per le fubdiuifioni fi di- 
uide ogni fpatio delli dodici in tre, facendo del retto con la righa 
come fopra: tutti quelli fegni fi introdu cono nelPhorologio difj. 0- 
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Per li decli nanti à Pone nte per il Polo 41» grado 81 » 

Capricorno | Equinotta U • 1 Cancro . 
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Ver li decimanti A Ponente per ti Polo 41. grado 80. 
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Capricorno 1 Equtnotialc 



I 



Cancro, 



Arco 1 0m£ra I ifreo 1 Ombra I __rco I Ombra 
■7. MAP. ^.1(7» M.lP. A/ r I(7. Af.iP. j^. 



18 

19 
10 



11 
12 
a? 



<5 



fi 



3848 



<*5 
68 

74 
24 90 



19 



41 
i9 
1*7 



12 

»* 

8 

5 



I? 
11 

11 



28 108 

40 }0 
Ì9i6 



»7 
4 

570 



S 

*4 
li 

o 



A t 



9 

5 
1 

I 



16 



m 



Hi « 

7 53 


1 

Il 11 


«7 4i 
Jli »4 

170 0 


7 57 
* 5^ 
7 49 
lo 33 


1 





Per li declinanti A Ponente per U #-0/041. grado 7? • 
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Per li d ecli nanti à Pone nte per il Polo 41 grado 76* \ 
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per li declinanti A Ponente per il Polo 41. grado 74. 
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APonente grado 75. Poloni. 
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Per li decli nanti à Ponente pe r il Polo 41. grado 71. 
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Per li declinanti A Pon ente per il Polo 41. ^ rado 70. 
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i Per li declinanti A Ponente per il Poloni, grado 66. 
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* Per li decimanti A Ponente per ti P o/o \l> grado 64. 
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Per li de c linanti à Ponente per il Polo 42. grado 60. 
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Per li declinanti A Pvncnte p er a Polo 41. gr a do ^8 
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Per li decimanti A Po nente per il Polo 4*. grado 54. 
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Cancro 



Arco 



5. 



I Ombra 1 Ano 1 Ombra 1 Arco 1 Ombra 
M\P. M. 1(7. i V/.i/. iM<7. Afl/\ A/. 

.1 




ter it declinanti A Pon ente per il Polo 41. &rado ^ i 
Cmpruorno . J Eauinotule 

i 



I 



duo 1 Ombra 1 Arco \ Ombra 1 Arco 



MAP. 



MA" 



MAP. 



Cancro . 
1 Ombra 




4 Ponente grado si Polo 



Capricorno . I Fqutnotialt 



! 



Cancro . 



Arco \ Ombra I Arco I Ombra 1 ^rto I t/iwi/ru 
MAP. MAG. M\P. MAG MAP. 




t 



I 
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A Ponente grado 49. Polo 42. 
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Per li declinanti alt Occident e per il Polo 44. g rafo 44. 
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DELL' HOROLOGII, 
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TAVOLE 

ASTRONOMICHE, 
GEOMETRICHE 

DI GIVSEPPE LEONARDI DALLA MANDOLA 
Per l'dteqtfl dtl foto 4J. 



Tauola per formare Horologij Ori- 
zontali per il Polo 43 . 
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Città , e Luoghi principali per ti qua!i 
fono buone le preferiti Tauole. 
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giorno quando la ptmta dell'ombre dello flilo toccha qualche circolo 
Ini f) fi piinroj dopo mezzo giorno di nuouo s'oflerua quando la mc- 
dtf ma ombra ainua al medcfimo circolo , ini parimente fi fa punte 
per Ji quali due punti fi tira vna linea .e cjuefla fi divide per mcz7oe 
da quello mezzo c dal centro dello flilo tiratavn altra linea, quefta 
/ara la merediana «caie nel feguentc elempio • 
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Quefla merediana fi puole trasportare doue fi vo!« còsi , porto Io 
mio dritto doue piace hancrc la detta merediana •*oflcrua quando T 
ombra dello rtilo pofio nel piano artiua giurarne nre nella Tua mere- 
diana , & all'hora fi & vn punto nell'ombra della punta dell'altro ili- 
le preparare per hauerela merediana , al quale punto fatto calare vn 
piombino , conquesto sjiauerà la defiderata merediana . 

Con la niedefima merediana pofta nel muro fi puole inueiìigarea 
.ine grado declini quel muro così • 

Si piglia la lunghezza dello itilo e fi legna fopra vna tauola 6 catv 
xa come farebbe nella fcqnente figura A. fi. di pei fi tira vna linea-» 
dalla metà dtllo itilo fino alla merediana la quale preia col comparto 
t portzu a Quadra nella j> unta dello ftil© die fari B. C.nella cartai 
e,al punto A. fino doue piace , fi fa* vn quadrante diuifo in eo. gradi, 
a di nono iirara vna linea dal punto A. verfo C doue Uglicri il qua* 
flrai«c,iuidmoccriIadccliriauoncdclinuro. "* * 




Cirri 



* 9T j«tc n orologi! ne vcm » • incerare • c*p • r • 

L* Intromettere hero log ij ne vetri >ò incerate e parimente faci- 
le perche fatto Ih )roiogio come fopra ridetto in vn mezzo 
foglio di carta có la declinar propria del vetro come del mu- 
ro fi tirano le linee anco dell'altra parte del foglio per poter- 
le trafportare nel vetro ;e volendo incomi nciare 5 oparatione fi chiu- 
de bene la n"neftra,e nel porto doue fi hi da fare l'horologio > fi lafcia 
calar vn piombino col quale fi tira in elfo vetro vna linea ben dritta 
che facri la merediana dentro la /inerìrà, ciò fatto fi Ieua dal telaro la 
Mneftrae dalla parte di fuori della fineftra fi ferma il mezzo foglio có 
hoftia ò cera ne) vetro , facendoti bene incontrare infieritele meredia- 
ne , ojìèruando di collocare quanto fia poffìbile l'horologio vicino 
al legno percommoditi dello ìlilo; di poi con la tran fparenza del ve- 
tro fopra efib vetro dalla parte cji dentro fi tiranotu tte le lince e iì 
mettono li numeri, finalmente A accomoda Io ftilonel legno ma pcn- - 
dente vn poco verfo l'horologio , e la punta habbia abattere nel fuo 
Juogho , ne più alto ò bafib delle dodici parte della righa con le fuc 
mifure e regole come fopra • 

Acciò le linee fi confermano e bene temperare il colore con acqua di 
gombae ftropicciareil vetro conaglio . 

Nell'incerate poi balla metterel'horologio nella parte di dentro 
della fineiì^a e puntare gli capi delle linee e poi operare come fopra . 
TergVHorologij Aquilonari. Cap. K/ % 

PEr gli muri che declinano da tramontana per 1 hore orientali 
fi deue voltare la periferia fotto fopra in modo tale che doue 
l' A. ftaua verfo terra , fia verfo il Cielo , e valerftdella tauola- 
della fua declinatioae, che và vnita con quella della declina- 
rione da mezzo giorno , come ncll efempie dell horologio poftcwiel- 
la periferia il v«de Vho»é •g^i<km»if puuanno teruirc le mede- 
lime tauole meredionali , induftriofamente feurtando gli tropici del 
capricorno & allung andò li tropici del cancro apropotionc fecondo 
ia lontananza della linea eqùinotialc dallo itile 

le tauole de declinanti da mezzo giorno ali oriente (èrutranno per 
Hdeclinanri da tramontana a ponente • t le tauole de declinanti da_» 
mezo giorno all'occidente, per li declinanti da tramontana a leu are. 
Altro modo per ritrouare U mcredi*** e U decitine <U ifum C«p. VI /„ 

CHi aon hauefle calamite evoJeflfe più perfèttamente operare, 
fi ricroua la merediana fecondo l'oppenione de più graui au- 
tori facendo in vn piano perfetto e ben iniettate piò circoli 
coavaftiloinaezaoiKi) fritto, e fi olkrua auantimczz^ 

gjocMji 




Per te bere a/tonimi the i Cap ir. 




ma 
to per 



r* <hcùà da vna parte fr p* r ; u nella Inni fU ° dcd ' n * nt *-> 
rigfta fi trafporta nella nled^l^^ 3 T B mM 
*r ciafeuna hora che tag.i, J eouino Z V£ P un " 



«fcuono pacare gli tropici dell'horc e 7no££ lì C?ÌC 00,1 
MhmmT^ " Il, ^ ie W fClIlll ««>gK)riio chepaflaper 
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e numerate nella neh» .., mll £,no « . r m ' n ' »*• 
to , fi fi „ f .. ifteto maniera il puT o ddl>„ f„ I °; & " 0 ( ' u '" 0 r«n- 
quando vi farà , e farti gli dutòTi mi?? • ' poi df ' «• <™ 
per effi punti e quando L7 foto JffAìM^ 
ftooell'equinotiale come ho detto K£f„ ^V' punto «VP* 

» Capricorno ne tropici dei 'Capricorno fur 

C ancro . f " vapricorno , & il Cancro ne rropici del 

Finalmenre fi mette Io «ilo nel Centro delia «,;r • j • 
regola data di /opta e luneho da foom£ * r P ^ <,rittocon '» 
parte giufie della ngha. * g ere m fuon del mur « 

Nella periferia fequente e" pofto il declinane .h rw; 

Se Afie alcunoerrore ne numeri eh! Si, ' * prad ' 7tf ' 

«leffe a el-alrri punti n« l„ Z illr 1 i ■ ^ aakhe P""to non corrilpon- 

»c nefdecHnanr^ "Xede^ A rr W ° ft,, ' 0 P otrl tirarfi « * 
J>»«oJ«uaàeW. feir ^ uenre « vederi bene quai 



Fina/mente fi coffoca lo Mo ne! centro (iella fieriferia magno t *. 
parte della t igha ne più ne meno, ben dritta » tq>»*dra ò pure fi fari 
attorno vn ciicolo con mettere vn piede del compaflbdrme hi da.» 
fìare lo ftiJo , e con ma apertura a propofitodel compaflo fi vien*> 

toccando la punta dello ftile con vn piede di cflb comparto • e coirai- 
tro piede fi vicneponendo attorno del circolo t per finche fari drte» 
to d'ogni banda,c fi ferma con il piombo acciò non fi mona pi». 

Ber IH orologio verticale declinanti . Cép. llt % 

SE l'horologio hi da farfi ne! muro chiamato verticale declini- 
te bifogna prendere la declinatione di elfo muro con la cala- 
mita ò come fi dira appreflo , 5r applicando il decfinatorio al 
muro non bifogna haucrc ferro in do/fo e che tra il declinato- 
rio & il muro vi fia vna righa bene accomodata per eccitare le sfof* 
faturc di effo muro : s'oflerua diligentemente doue il muro declina fe 
verio ponente è verfo Ieuante& anco a che grado declina , il qualo 
grado fi ritroua nelle fequenti tauole. 

Qui deuo notare che molti graui autori diuerfamenre hanno fene- 
to incorno alla variatione che fi la calamità nel! Italia io folo dirò 
che per l'efperienza che hò fatto, ho trouato che quando il muro de- 
clina verfo ponente , fi leuano quattro gradi e mezzo , fe vi è il mez- 
zo , e quando declina verfo leuante fe ne deuono giungere quartro 
gradi, fe declina da tramontana a ponente fe ne giunghono quattro 
gradi e fe il muro declina da tramontana a leuante fe ne leuano quat- 
tro é m«zzo • 

Ritrouata fa declinatione delmuro eflendo gii ben accordato o 
fcialpato prima s oflcrua doue s hi da mettere lo ftilo & iui aggiun- 
ta la periferia che fiia bc dritta a pióbo con FA .principio della diui- 
fione vicino alla terra e B. verfo il Cielo ; fopra la periferie fi inchic- 
da la righa ma che podi girarli a tomo comchò detto di fopra nel 
centra di efla. 

Prefuppofto dnnque che il luogho , fotto il polo 45. doue s'hà eh 
fare l'horologio fia declinante verfo l'occidente , gradi nouc e mez- 
ao k'iiati gli quattro e mezzo ,come s*e detto refìano cinque gradi ; 
vado nelle fequenti tauole a ritrouare la fua tauoletra a propofito 
doue dice per il declinante all'occidente grado quinto polo 4*. e con 
quefta fò l'horologio cosi incominciando dal capricorno; la prima 
bora che deuo fare e 1 hora 14 a dirittura di efla fotto il capricorno 
trouo gradi 101. min- a*, quefti raedefimi gradi trouo nella perife- 
ria-£ome hò detto di fopra c ci conduco il taglio della righa e poi ri- 

i*t a treu» 



horologio orizònrafc Infómìnclò d«ll*fioft 1 ì*. E- cffcmè clic Tore 
li cancro per l'hora io. vi fono gradi 248. min. 41. quelli m demi 
gradi gli cerco nella periferia e ritrouatili , ci conduco i! cagli della 
righa , fermato col deto vedo nel medefimo cancro fotto 1 omb 
parte 61. min.x$. qncllc rinouatc nella righa incominciando a nume- 
rare dal centro della periferia > doue terminano fi fa vn punto , che.» 
farà il punto del cancro per l'hora 10. e fari folo folo ; ne! mcJciimo 
modo fi fà per ritrouareil punto dellhora 1 r. e poi pei l'hora 1 2. 
quefte hore hanno vn folo punto più a badò fi dira li mot o per tira* 
re le loro linee • 

Per. non errare e bene fegnare fotto i punti J'horc con caratteri do* 
lebcli . 

Per Thora 13. nel rifletto modo prefo nel cancro il Aio arco cioè 1 
gradi 277. min. 45* e ritrouati ncllapcrifena doue fi pofa il taglio 
della righa e poi ritrouata l'ombra fotto il medefimo cancro a dirit- 
tura della hora 1 ; cioè parte 12. min. a*, ini fi fà punto ; fi feguita 
nell'cquinotiali nell'iftetfa dirittura dcll'hora 13. es'hauerà perii 
punto dell equinotiale gradi »8o. in 30. e nell'ombra par. 6z. min. 
jo. e fatto il punto fi feguita a fare il medefimo per tutte J'hore del 
cancro dell'equinotiale e del capricorno , doue fono . 

Se l'hora hanerà tré punti per quelli tre' punti fi tira la linea fua , <e 
■on fia ne più lungha ne più curta , fe l'hora haueri due foli punti, fi 
metta la righa e quelli due punti , incominciando a tirar la linea dal 
.punto più vicino allo ftile per/in doue fi volee richiede il luogbo per 
efiere infinita ; fe poi l'hora haueri vn folo punto come c l'hora 10. 
1 1. e 1 2. in quello capo fi prendono gli loro punti oppofti nell'equi- 
nodale; come per l'hora 10. ilfuo punto oppoilo dell 'equinoriale fa- 
ri il jumtodell'hora 22. fichemettcndo la righa nel punto dell hora 
io. e nel punto dell'hora 2 2. dell'equinotiale fi tira la linea dcll'hora 
a o. per 1 hora 1 1 , fari il pnuto oppoilo l'hora 23. e per hora 1 2. fa- 
ri rifletfoOrizorite . 

La linea equinotiale fi tirerlper li fuoi punti proprtj . 

La linea me rediana s haueri con mettere a /quadra il puntò dell* 
hora 18. dell'equinotiale con l'Orizonteche fari il diametro C D. 
della periferia* 

Terminato 1 horologio fideue collocare nel Tuo luogho desinato- 
gli e prima deue eflere il piano bene liuellato , doue con la calamita fi 
«a da ritronarfì la meridiana , e ritrouata e fegnata gli fi pone Co- 
pra l'horologio fatto in carta in modo che bene le merediane infierne 
s incontrino 8c ini bene fermata la carta per tutti gli capi delle Vice 
fi tintogli punti e poi fi tirano le lince e fi ponghono ie loro hore • 



E neceftVfo ancora naucre vn «fecHriatorio confa botata d-!?a 
•lamfta per ricrouare la merediana ne piani ,e per vedere e conofeere- 
la declinatane » ne muri -, qiiefto declinarono poi vadiuifo come lai 
periferia > folo variando gli numeri come fi pmAz vedere nel feguenre 
efanpio,auucrcctido;Chc il qiudro di elfo ria bene giuftoc Ajuadraco» 




Atafó faikperfan ìTorologif OrixtntàU , Cty. //, 

FArta la preparatione come fopra s'o/Tertw doue s'ha da fare V 
horologio, fe nel piano, ò ne/ muro ; fe * nel piano, fi chia- 
ma orizotale fé nel muro fari vemfìcale preft.po/ro cheil Juo- 
gho in nel piano e che 1 norologio fia orizontafc fi prende la 
carta tranfparcnte e fipofa fopra la periferia & iut fi ferma con due 
chiodetti o con cera t rementi nata acciò iK>n fi monade di fopra siin- 
chioda la ngha dimfa , nel centro della periferia-, tm p . rò c he<iecta 
nghapoflagirarfiarorno. r 

Per incominciarel horologio fi cerca la tàuoletta del fuo polo nel- 
le feraci tauolc V. S. per il polo 43. e rìtrouaài Ja tauolctca per 1', 

*t ho- 
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Della preparatione per allineare noroio- 
gij tanto Orizontali come verticali 
declinanti- Cap. Primo* 

Er formare dunque co» le fequenti tauole horologi; 
è neceflario prima rare vna periferia in vn cartone 
polito , ci«é vn circolo diuifo in 360. gradi, e fi di* 
uide cosi : fatto vn circolo nel cartone della gran- 
dezza che parte , fi diaidc in quattro parti vguali 
come farebbe A- B. C. p. e con 1 iftefla apertura-» 
del comparto con la quale i fatto il circolo , meflò 
vn piede dieflb nel punto A. ò B. Io dmide in fei parte , e poi meffo 
il piede nel punto C. e D. lodiuide in altre fei parte , e reftrigendo 
il comparto per terzo , ognuno di quelli fpatij reiteri diuifo in tre 
parti vguali f finalmente facendo le fubdiuiiìoni d e /fi cioè ogni fpa- 
tio partito per metà e poi in gradi s haueranno gli 3 60. gradi nel cir* 
colo come nel Tegnente efempiopuolc vederli . v • 

Secondo bi/ogna preparare vna ru>ha lungha òcurta apropoffioue 
del luogho douc s hauerà a fare I horologio , perche noto che fecon- 
do la lunghezza di cfla righa cosi verri grande ò picciolo l'horolo- 
gio , e quella righa s'hàda diuidcre in 90. ò cento piarci più ò meno 
. come piace ,fegucndoper il tagliodi ertaci* «.linieri che t debiti- . .„ 
Dcua aulici tir Ci chanci principio dell^diuifione della righa vi fia 
vn onchi.tto iucartratoci artificiofamen*e fatto di latra ò ottone per 
poterla con vn chiodetto mantener* foprala periferia nel centro di 
erta i cqueYto occhietto corri//* ondenza à lilfeilo nel taglio della ri- 
gha doue faranno notati °Jj uumeri . 

Noto 1. che le peri&ria farebbe bene , fufledi latta ò di rame per 
farla transforara ev haueite di materia folo il lembo ó giro de numeri, 
con il diamézzo C. D. groflb mezzo deto , col foro in mezzo quanto 
porta entrare vn chiodetto per mantenerla , e inchiodarci la righa > il 
fegue nt efempio fari più chiara la operatione . 

Noto fecondo che quando la periferia fari di cartone » e volendoli 
far 1 horologio in^loco picciolo bifogna fare fa carta doue s'hi da fa- 
re l' horologio, Riapparente, con olio d* A bezzo , ò con venire ò altro 
Olio acciò merla fopra la puriferia fi po/fino vedere gli numeri della 
per la cranfparcoza della carta • 




1NTENTIONE DELL' AVTORe 

A CHI LEGGE. 

J?£ <fjr* tf//tf /«ce le prefentf Taualida me cale date foto per / - 
altere pe Poli 4*- 41 • p* r il folofint di fare H orologi) 
da Sole » non è (tata mia mtentione di volerti sfinire di tutta 
l arte gnomonica con i precetti teayrici epratttci , come hanno 
fatto grand* H uomini , € più diffufamente di tutti IbnjU foro L lauto ap- 
preso del quale ti puoi [odi sfare abondantemente fe hai de/ìdeno di vede- 
re [piegata la materia . // mio Scopo dunque è fiato tutti, l'oppofio , ©/ c_» 
più tofto ihe ijìruifti , dartila materia di fondare gl Hoiologij con po* 
ea , ò mì4n4 /anca , ci* ognHuomo volgare di mfnn intendimento poff*. 
fedi sfar fi, già cheque/la curtofita pare che maona facilmente molti : E 
quando ti trouarai nel tuo Cafino in Mia per trattenimento fe vorrai fa* 
bncare vn ti orologio OnTjmtale sù vn quadro del Giardino, onero 
Verticale decimante sù il Muro , U pofifodisfare da te medcftmo per tuo 
trattenimento nell' bore otto fe con facilità fci>xa andar cercatilo il Mat- 
tematico , ò T Ingegniere per tale effetto , che tal volta mettilo in gran 
reputatone laloro applicatone » non fcn%a ragione per la nobiltà delia-» 
Dottrina * la quale parmt maggior virtù il poter rentcrc più communc , 
t facile À tutti , almeno per C vfo che ft ne ricerca pnco importandone a 
molti le raggiom più fode ; A quefit bò intefo fodufare , e ft tufei tré 
fiefiì , appagati della mia fatica, e Vmi felice , 





Al.' Illurtrifs. e Reuercndifs. Sig. 

MONSIGNOR 

GIO. FRANCESCO 
■ R O T A. 



SONETTO. 



ALLVSXVO A L L* 

AQV IL A,ROTA,PALLA,c MONTI 

m DELLA SVA ARMA- 




Gtran le Sfere, e doue la fermezza? 
Di ben sferica PALLA , i! di cui mot* 
Tangit in punto , il pian* a tutti è Hoco 
Raggirarti falcando, in tale ampiezza* 

La Scudiera di Gioue, nell'ertezza 

D* cccelfi monti , in nido ancor* ignoto 
Alla ROTA fe n* vola , e non mai vuoto 
Il fuo fguardo dal Sol , vigil deftrezza . 

Sono queOi rifleflì , e di t»ran fpeme 

Al $ran GIOVAN FR ANCESCO , è faggio é intenta 
All'honor di quel DIO che adora, c teme 

V AQVTL \ i Monti, al So! , srato contento i 

La RVOTA , ancor la PALLA »' Suolo preme 
All' alto Tale poi maggior Portento • 

lag 



felicirtìroi aufpiclj di V S. THuftttf* no 
protettionc mcgliore potcua incontrare , ■ 
né con l'autorità , né con la fetenza -, qua- 
lità fi rare , e nguardeuoh nella perfona 
di V. S. Multrifs. che per efler ben noto 
e daUa mia rozza penna incfplicabilc, più 
con il filcntio che con il difeorfo cagione- 
rò riuerenze, e con humihftìmo oilequio 
me le dedico. 

Di V.S. Illuftrifs. e Reuercndifs. 



Hmil'j- Dtuwfs. & Ohli^vlf. Scrii», 
Antonio Marion i . 



Al L" 



Ali' IUultrils. «.ReuerendiG. Sig. 
MONSIGNOR. 




PIO. FRANCESCO 

ROTA- 

STO NETTO. 
ALLVSIVO ALL' 

AQV ILA,ROTA,PALLA, c MONTI 

* DELLA S V A ARMA. 
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Iran le Sfere, e doue la fermezza? 
Di beo sferica PALLA , il di cui mot* 
Tangit in punro , il pian* i tutti è Hoco 
Raggirar/i faltando , in tale ampiezza* 



La Scudicra di Gioue, nell'ertezza 

D* eccelfi monti , in nido ancor* ignoto 
Alla ROTA fe n' vola, e non mai vuoto 
Il fuo fguardo dal Sol » vigil deprezza » 

Sono cjiie fti rifletti , e di qran fpeme 

AI £ran GIOVAN FR ANCESCO , é faggio é intenta 
All' honor di quel DIO che adora, e teme 

V AQVTL A i Monti, al Sol , ?rato contento i 

Lì RvOTA , ancor la PALLA f % nolo preme 
All' alto fole poi maggior Portento • 

tm 



felicitimi aufptcìj di V S. Tl!u%Hsi ilc> 
protettionc mcghore poteua incontrare, • 
né con l'autorità, né ctonia faenza •> qua- 
lità fi rare, e nguardeuoli nella pcriona 
di V. S. llluitnfs. che per ciTer ben noto_> 
e daUa mia rozza penna incfplicabile, più 
con il filentio che con il difcorfb cagione- 
rò riucrenze , c con huraihftìmo oflequio 
me le dedico . 

Di V.S. Uluftrifs. c Rcuercndifs. 



Antonio ~Marìòtf 1 . 



Ai l' 



IUuftrHs.cRcucrcnclils.5ig.Padronc Col 

Irtù occulte Illuftrifs. Sig non 
Sj|§K& tutti gl'intendenti perfettamé- 
^^^gl te apprendono; fegreti nafeoi ti, 
w^§§t non tutti glifpeculatiui arriua- 
no. Comparirono hoggi fotto gt' occhi 
del mondo intricati , & aftrufi numeri , 
che dal mio Torchio efeono , & alla v irta 
non fpiegano concetti , ne con elegante 
difeorfo delcttano , ne tampoco penetra- 
no il fegrcto , fc dalla prattica ammaenda- 
ti non fono ; & ancorché 1* cfpericnza fac« 
eia conofccrc ad ogni pedona, benché in 
feienzapoco verfata , efquitite dimoftra- 
tioni mattematiche , e l'eccellenza di cui, 
V. S. Illuftrifs. che tiene il luogo trà più 
verlàti trà le fcienfe de noftri tempi , al 
primo fguardo arriuerà à penetrare il buo 
metodo, e dalla cognitionc degli inuen- 
tori à fidare la ftima di eflì . Dunque non 
poteua con fondamento maggiore la pre- 
lènte Opera darfi alla luce , che fotto li 
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TAVOLE ASTRONOMICHE, 
E GEOMETRICHE 

. - ' PER 

Delincare Horoiogij Orizontali , e Ver 
ticali , declinanti per l'altezze 
de Poli 42,. 43. e 44. 

Con alcune Tauolc per Horoiogij portatili per vn Clima 
* fi trancefi » come Italiani , da Stile . e d'Altezza 

per Ji medefimi foli . 

JB fne con V H orologio pUnisfirio di 7 heofilo, Bruni per conofeerc 
Vbcrc Diurne , e Notturne dalle Stelle , e dal lume di Lwna . 

^ r *»»'*?'*• 'X.' ' » 

DI G I V S EPPE LEONARDI AMA'NDQLESE. 

DEDICATE 
ALV ILLVìTRISt. E *EVE*ENDISS. SIG. MQNSIG. 

GIO: FRANCESCO ROTA 

«OVERNAIQfiE _PJ CITTA Ól CA STELLO . 




Ir » 'UGNO, Per Antonie Mzriotti > Stampator Camerale* 1590. 

Co» Liccti7a de' Superiori . 
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